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Fiihler dreigli. drig, die beiden ersten Glicder kurz, das diitte ver- 
langert, breit, gegen das Eude zu plotzlich verengt, mit einem kurzen, zwei- 
gllederigen Endgriffel. Russel kurz, wenig vorstehend, Saugflachen breit, Taster 
zweigliederig ; gegen das Ende stark verdickt, so lang als der Russel. Augen 
des £ auf der Stirne sich beriihrend ; drei Punktaugen vorhanden. Riicken- 
schild massig gewolbfc. Hinterleib hinten aufwarts gebogen , in beiden Ge- 
schlechtern zugespitzt, bei den £ an der Spitze die breiteren Genitalien 
tragend , diese bestehen aus breiten , zangenformigen Nebenorganen , die in 
einen dicken kolbigen Korper zusammengedrangt sind. Beine schlank, die 
binteren etwas verlangert. Fliigel mit gegabelten dritter und vierter I.angs- 
ader; Discoidalzelle fehlt, Analzejle fast bis zum Fliigelrande erweitert. 
Fliigcllappen stark vortretend. Typische Art: JH . singularis . Eggr. 


Acentropus latipeimis Moseliter. 

Capite, thorace et alis anterioribus griseis, alis posterioribus niveis. 
Abdomine fuscescente: pedibus antennisque pallidis. Long. 15 m. Patna: 
Russia meridionalis. 

Kopf, Bruststiick und Vorderfliigel liellgrau, etwas glanzend, 
Hinterfliigel weiss, Hinterleib braunlich, Fiisse bleieli gelblicli, oben 
fein weissbeschuppt, Fiihler weissgelblich oben. an der Wurzel weiss. 

Die Unterschiede von Acenlropus nivetts , mit welchem diese 
Art nicht leicht verwechselt werden kann, werde ich kurz dadurcli 
geben, dass ich die Beschreibnng beider Arten nebeneinanderstelle. 


Acenlropus latipennis c . 

Fiihler nicht halb so lang als 
ein Vorderfliigel. ' 

Kopf und Thorax liellgrau. 

Schulterdecken grau. 

Hinterleib durchaus braun¬ 
lich. 

F.iisse gelblicli, oben weiss¬ 
beschuppt. 

Vorderfliigel durchaus ein- 
fach liellgrau. Lange von der 
Wurzel bis zur Spitze 7 m. Breite 


Apentropus niceus g . 

Fiihler langer als die Halite 
eines Vorderfliigels. 

Kopf und Thorax gelblicli, 
weiss beschuppt. 

Sc hu 1 t erdecken schnee- 
weiss. 

Hinterleib nur in der Mitte 
braunlich , an der Basis und Spitze 
weisslich beschuppt. 

Fiisse gelblicli,weiss beschuppt. 

Vorderfliigel weisslich, ge¬ 
gen den Vorderrand gelblicli be- 
schuppt. Lange 6 m. Breite 2 m. 



Vorderrand fast gerade. 
Aussenrand schief abgestutzt. 
Innenrand etwas convex. 
Hinterfliigel schneeweiss. 
Lange 5 m. Breite 2 m. 
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vom Vorderrand zum Innenwinkel 
3 m. 

Vorderrand convex. 

Aussenrand einwarts gebogen. 

Innenrand etwas convex. 

Hinterfliigel weiss. 

Lange 6 mm. u. Breite reich- 
licli 3 m. 

Fran sen an alien Flugeln Frans en an alien Fliigeln 
schneeweiss. schneeweiss. 

Lurch die bedeutende Breite der Vorder- und Hinterfliigel, welche 
noch durch die sehr verschiedene Gestalt, besonders was die ersteren 
betrifft, weit gerundeter erscheinen als bei Ac. niveus , sowie durch die 
einfach graue Farbung der Vorderfliigel unterscheidet sich die neue 
Art hinlanglich von jener, ganz abgesehen, dass ihre bedeutende 
Grosse, 15 m., von Ac . niveus wohl nie erreicht wird; meine sammt- 
lichen Exemplare dieser Art messen nur 12—13 m. 

Das einzige, ganz reine Exemplar, welches ich besitze, ist 
ein Weib und stammt von Sarepta; ob es ebenfalls wie Ac. niveus auf 
Wasserpflanzen gefunden wurde, weiss ich nicht, vermuthe es aber. 
Die Flugzeit ist mir ebenfalls unbekannt. Ich werde es mit noch einigen 
neuen Microlepidopteren an Herrn Dr. Herrich- Sch affer zum 
Abbilden einsenden. 


Analytische Darstellung der Histeriden. 

Nach Abbe de Marseiil. 

Von A. Czagl. 

(Fortsetzung.) 

XXIV. Monoplius. 

Korper rund, oberseits stark convex, schwarz, sehr dicht, fein 
und zusammenfliessend punktirt. — Kopf klein rundlich, Stirn eben 
vom Kopfschild durch einen Streifen getrennt. — Fiihlerschaft gewunden, 
Griffel 6 gliederig, Keule oval derb; Fuhlergrube offen, unter den 
vordern Halsschildwinkeln gelegen. — Halsschild vorne gesenkt, tief 
ausgeschnitten, mit ganzen Randstreifen. — Fliigeldeckenstreifen glatt, 
Nahtstreifen nur im Spitzenwinkel ausgedriickt. — Vorderbrust kurz 
enge, zweistreifig an der Basis eingeschnitten; Prosternalfortsatz wenig 
vorragend; Mittelbrust gerandet, halbkreisformig; in den Einschnitt 



